Inż. Bronisław Drożdż 


przemysłowiec 


przeżywszy lat 56, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 


dnia 20 stycznia 1938 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek dnia 
24 b. m. o godz. 3'\, po południu, na który-to smutny obrzęd w głębokim żalu pogrążeni: siostry, siostrzenice i siostrzeńcy 
zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 25 b. m. o godzinie 9 rano w kościele parafialnym św. Marka. 


nme „CONCORDIA“ 
oe JANA WOLNEGO 


Kraków, pi. Seezepanski 2. Telefon 103-31 


